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Aus der Gleichheit folgt
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daher wegen der letzten Gleichung auch
somit
^£ = 0^1— —
Der thermische Wirkungsgrad ist
Der Bruchteil 77 der aufgewendeten Warme Q1? der durch den Carnot-ProzeB in mechanische Arbeit verwandelt wer-den kann, ist hiernach nur von dem Verhaltnis der abso-luten Temperaturen abhangig, zwischen denen der ProzeB verlauft.
Schreibt man
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so erkennt man, da8 r\ nicht allein vom Temperaturgefalle, sondern auch von dem Absolutwert der oberen Temperatur abhangt.
Die ganze Warme Q{ konnte nur dann in Arbeit verwandelt wer-den, wenn T2/jT1 = 0, d. h. T2=0 ware. Die Warmeentziehung miiBte bei einer Temperatur von — 273°vor sich gehen konnen, was nicht moglich ist, da es so kalte Kiihlkorper nicht gibt.
Die tiefsten Temperaturen, die fiir die Warmeentziehung bei motorischen Prozessen in Frage kommen, sind die gewohnlichen Kiihlwassertemperaturen, also 5° bis 20°, durchschnittlich 10°, somitens adiabatisch. Man hat es in der Hand, den Endpunkt D der isothermischen. Verdichtung so zu wahlen, daB die von dort ausgehende Verdichtungs-Adiabate durch A geht. In A ist die Luft wieder in ihrem Anfangszustand. Der Kreislauf oder KreisprozeB, den sie beschrieben hat, war nur ein Mittel, um die Arbeit L zu gewinnen. die durch die geschlossene Flache ABGD dargestellt wird. Da sich am Ende an der arbeitenden Luft nichts verandert hat, so muB die gewonnene Arbeit aus der Warme stammen, die etwa im Lauf des Kreis-prozesses verschwunden ist. Da Q± Gal zugefiihrt und Q2 Cal abge-leitet worden sind, so sind Q± — Q2 Cal verschwunden. Diese Warme hat sich in die gleichwertige Arbeit L verwandelt und daher muB nach dem I. Hauptsatz sein:
